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Sonstiges 


Novavax 


Präfusionsprotein, hergestellt unter Verwendung der rekombinanten Nano- 
partikel-Technologie zur Erzeugung von Antigen aus Coronavirus-Sprike-Protein, 
Matrix-M'Y als Adjuvans 


DERZEIT KEINE ZULASSUNG IN DER EU 


Keine Anwendung bei Personen mit bekannten Allergien bzw. allergischen 
Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe in der Vorgeschichte 


Zwei Dosen (je 0,5 mi) im Abstand von 21 Tagen 


Intramuskulär in den Deltamuskel (Oberarm) 
Keine intravaskuläre, subkutane oder intradermale Gabe 


Keine Rekonstitution notwendig 


Zwischenanalyse: mehr als 15.000 Probanden im Alter von 18 bis 84 Jahren 
27 % der Probanden waren über 65 Jahre alt 


Wirksamkeit laut Zwischenanalyse 89,3 % (95,6 % bei nicht-mutierter Virus- 
variante, 85,6 % bei B..1.7-Trägern) 


Phase 2b-Studie in Südafrika untersucht auch Wirksamkeit gegen Südafrika-Vari- 
ante > hier 60 % wirksamer Schutz vor milden, moderaten und schweren COVID- 
19-Infektionen, 94 % der Studienpopulation waren HIV-negativ 

2-8°C 


Aktuell laufen Phase Ill Studien 
Rolling Review bei der EMA seit Februar 2021 


Quelle: Pressemitteilung: Novavax Announces Memorandum of Understanding to Produce COVID-19 Vaccine Made in Canada | Novavax Inc. - IR Site 





Studie: A Study Looking at the Efficacy, Immune Response, and Safety of a COVID-19 Vaccine in Adults at Risk for SARS-CoV-2 - Tabular View - ClinicalTrials.gov 





Stand: 09.03.2021 auf Basis der Pressemitteilung und Studie von Novavax 
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